L. W. kr. 43.441/92. 


Ales. 20, 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w sprawie przeniesienia płac maszynisty zakładu 
dla umysłowo chorych na Kulparkowie i szpitala św. Łazara w Krakowie 


z R. IL do R. I. 
Wysoki Sejmie! 


Posady maszynistów w zakładzie kulparkowskim i w szpitalu św. Łazarza w Krakowie 
były dotychczas nieetatowemi. 

Ponieważ atoli maszyny parowe a więc i obsługujący je maszyniści w obu zakładach 
zawsze będą potrzebni, ze względu dalej, że urządzenia mechaniczne w obu zakładach coraz 
większe przybierają rozmiary, z powodu ciągłego rozszerzania się tych zakładów, a tem samem 
większej wymagają pracy i fachowej znajomości rzeczy, Wydział krajowy ufny, że Wysoki Sejm 
zarządzenie to zatwierdzi, uchwalił (jak L W. 23.033/92) już w preliminarzu na r. 1898 prze- 
nieść płacy maszynistów między pobory osób etatowych i wstawił płacę maszynisty w Kulpar- 
kowie do Rubr. I. poz. 9., a maszynisty w Krakowie w Rubr. T. poz. 14. 

Zdając niniejszem sprawę wnosi Wydział krajowy: 

Wysoki Sejm raczy zarządzenie powyższe przyjąć do zatwierdzającej wiadomości a 
tem samem zezwolić na stabilizowanie posad maszynistów w Kulparkowie i w szpitalu św. 
Łazarza w Krakowie. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem. 


Lwów dnia 6. września 1892. 
Marszałek krajowy : 
Sanquszko w. r. 
Sprawozdawca; 


Dr. Franciszek Hoszard w. r. 
Członek Wydziału krajowego. 
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